córka ś. p. Franciszka Mireckiego, 


w wieku lat 26, po dolegliwej chorobie, opatrzona ŚŚ. Sakramentami, w dniu 10 Października 1862 roku 


przeniosła się do wieczności. 


W żalu pogrążona Matka wraz z Rodziną, zaprasza Przyjacioł i pobożną Publiczność na wywiezienie zwłok 
do Kościoła Śgo Floryana w dniu 13 b.m. i r. o godz. 9 z rana, a po odbytem Nabożeństwie na wyprowadzenie 
zwłok na Cmentarz. 


w Drukarni „CZASU? Krakowie 


